

環境条件 

定略人力電店 _ 
消費電力 
動作環境 

保管環境 

窗合規制 
耐性 


ACIOOV 、 己日/6日 Hz (電源内蔵）、日。75 A 

定常時最大11 W . 最小6。3 W 

動作漏度範囲日〜 5 0 .C 

動作湿度範囲2日〜9日 ％ RH (結露なきこと） 

保管温度範囲 - 2 0〜7日 ’C 

保管湿度範囲己〜9日 ％ RH (結露なきこと） 


電磁放射 VCC 1クつス A 

詩電気放電 （ ESD ) 

放身寸電磕巧吉 

電気が]ファストトラソジ： T ソトバースト 
電気が]サージ 
耐伝導ノイズ性 
電ミ原周波数イミュニティ 


IECS 100 日- 4-2 ( 10 K V ) 

IEC 610日日-4-吕 L e V e 12 
IEC 61 日0日- 4-4 L e V e I 2 
IEC 610日日- 4-已 Levels 
IEC 61 日0日- 4-6 Levs 12 
IEC 61000 -4-8 L e V e I 4 



おが及びな料。を采乡 


質量（重量） 


大きさ ： 

ケースな料： 

を彩 ： 

2,白0 0 g 


W 440 XH 44 XD 2 己6 ( mm ) 
SECC 

Die 2版2398 



クット7—ク接続 


シイスト。ペア。ポート： R 」4 己コククタ16ボート 




ターミナル 
エミ i レータ接続 


L 已 D 技 ふ 



カスケード接続 


スイッ手機能 


を送速度 
適合 ケーブル 


: IEEE 谷 02。3 1 日巨 ASE — T 

I 巨 EE 8 日 2 。 3u 100 BASE-TX 
: lO / lOOMb/s を/半二重 


適合ケーブル ：ツイスト。ペア。午ーブル 

(巨 IA/TIA 己68カテゴリー已相当从上） 

最大伝送距雜 ：1 日日 m 

才ート タゴ シエーシヨン 臟 能： 

1日 Mbps まわは100 Mbps およびを二重または半二重を相手にあわせて自動のに 
切り替えて動作しまず 

又、コンソールより 10/100 M、F U I I / H a I f の通信る件をポート毎に設定す龍 


コンソールポート 

通信条件 

エミ： L レーソヨンモード 


9ピン D — Sub コネクプ 1ポート 

RS -232 C ( ITU-TS V ,2 4) 準拠 


: 9 b 0 0 b P S 

( 1 ) P W R LED 

点む（綠）：電源 ON 

(2) L ] NK / ACT。LED (ツイスト。ペア。ポート xl 6) 

点む（緑）：端末との接続が正常 （ 1日日 M ) 

点減（縁）：1曰日 M デ-夕送受信中 
点む（搭）：端末との接続が正常 （ 10 M ) 

点減（瞪 ） ：1 OM データ送受信中 

(3) FULL / COL . LED (ツイスト。ペア。ポート X 16) 

点む（緑）：端末との接続が正常（全二重モード） 

点む (瞳）： 端末との接続が正常（半二重モード） 

点滅（瞪）：半二重で動作時にパヶット衝实発を 

ポート！〜16が M D I / M D I - X じ自動のに巧に。 

通信条件を固定に設定したポートは . M D I - X になりまず。 

スイジ乎ンダち巧：ストアアンド7ホアード 
パケット転送能力：ノン了□ッホング 


148800 pps /ボ- 
1488日 pps /ポ- 
M A C アドレステーブル： 4 K /ユこ y 卜 
バッファ ：2已日 K 臣/ユニット 

エージング機能：タイマ巧己舞 


卜 （ 1日0 M b P S ) 
卜 （ 1日 M b P S ) 



巧2 4年 


e — スット7-クソ 


シ3ン事業本邹 


ネット7— ク商品事業部 


I 


パナソニック E S ネットワークス株式会社 










ピン N 0. 



6 7 8 9 


) は販売終了となりました。 


ツト7-クソリ i - シ 3 ン事業本部 
ネット 7— ク 商品事業部 


_ b 。フ □ -制御 ポ-卜ごとにフ□-制御の ON / OFF がす能でず。 

ON のとき 

半二重時：バ y クプレツシで一 
全二重時： I 巨巨 E 802。 3 X 

- 7 。V L A N ポート VLAN サポート 

最大16 V L A N 

一8。 拐! 期 言曼定 な下ので法によって 管理巧パつ ゾータの有!期 設定が可能。 

( 1 ) コンソール。ポートに接続された非同期端末からの設定 


コ不クタ ヒン配置 




パナソこック E S ネットワークス株式会社 
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7。安を確保のための使用止の禁止事項 


下記の I 頁目をミ請足されていない場合の卜つブルに関しては、責任を負いかねまず。 

本商品のご使用に際しては、な下の点を遵守ください。 

( I ) 交流 10 日 V は外では使用しない 
义烫。感電。故障の原因となりまず。 

(吕）雷ザ発生したときは.この装置や接続ケーブルに細れない 
感電の原因となりまず。 

(3) この装置を巧解。改造しない 

火お。感電。故障の原因となりまず。 

(4) 電源コードを傷つけたり.無理に回げたり.引っ張ったり.ねじったりたばねたり、はさみ化んだり.重いものをのせたり I 加熱したりしない 
電顆コードボ破損し、乂菜。感電の原因となるりまず。 

(日）ぬれた手で電源プつグを抜き差ししない 
感電。故障の原因となりまず。 

(己）扇□部から内部に金属やなえやずいものなどの異物を差し达んだり巧とし化んだりしない 
义巧。感電。故障の原因となりまず。 

(7) 水のある塌ホのをく.湿気やほこりのをい塌巧に設置しない 
义お。感電。ち女障の原因となるります。 

(8) 直身寸日光の当たるところを温度の高いところに設置しない 
内部の温度が上がり.义をの原因となりまず。 

(日）振動。衝撃のをい場巧やすを定な攝巧に設置しない 
落下して、けが。故障の原因となるりまず。 

(10) ツイストぺアポートに 1 日/ 1 日 0/10 日日目 ASE-T じ I 外の臟器を接続しない 
义お。感電。化障の原因となりまず。 

(II) コンソールポートに本装置がが応ずる結線仕様はタトのコンソールケー了ルを接続しない 

(結線仕様につきましては N 0，2 6-1。發置方まをご確認ください） 

乂烫。感電。化障の原因になります。 

(12) この装置を火に人れない 

蠕発。义をの原因となりまず。 

(13) 必ずアース線を接続ずる 

感電。 t 具動巧。化障の原因となりまず。 

(14) 電源コードを電源ポートにゆるみなどボないように確実に接続ずる 
感電や語動作の原因となりまず。 

(15) この装置を壁面に巧り付ける塌合は、本体および接,統ケ-ブルの重みにより落下しないよう確実に巧り付け。設置ずる 
けが。故障の原因となりまず。 


(16) お障時は電源プつグを巧く 

電源をな給しわまま長時間放置すると义おの原因になりまず。 

(17) ツイストぺアポート、コンソールポートで手などを切らないよう注意の止耳 S りおう 

8。使用上のミ主意事 I 頁 

( 1 ) 内部の点お。修理は販売店にご巧頼ください。 

(2) 商用電源は必ず本装置の近くで、巧りおいやずい塌巿からわ巧りください。 

(3) この漠置の電源を切るときは電源コードを外してください。 

(4) この装置を清掃ずる隙は.その前に電源コードをタトしてください。 

(己）仕様限界をこえると t 臭動作の原因となりまずので.ごを意ください。 

(巨） R J 4己コよクタの金属揣子やコタクタに接続されたツイストペア午ーブルのモジ1つプつグの金属端子に軸れたり.帯電したものを 
近づけたりしないでください。 

静電気により化障の原因となりまず。 

(7) コネクタに接続されたツイストペア中ーブルのモジ ュ 7 了つグをカーぺットなどの帯電ずるものの上や近のに放置しないでください。 

詩電気により故障の原因となることがありまず。 
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(8) 慈下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となりまず。 

(白〉 コンソー ルポー トにツイストペア ケ ー 7'' ルを接続ず る 隙は.事前にこの装置け外の金属製什器等を触って詩電気を除ましてください 

(10) 丄下場戸斤でのな管。使用はしないでください。 

(仕様の環境を件下にて保管。使用をしてください） 

- 水などの液化がかかる恐れのある場巧.湿気がをい榻戸斤 

- ほこりのをい場巧、青き電気隔舌のをれのある塌巧〔々一べットの上など） 

- 直射日光が当たる場巧 

- 結露ずるような場巧，仕様の環境を件を満たさない高溫。化溫の場戸斤 
-振動。衝撃が強い塌巧 

(11) 周囲のミ晶度が日〜日0ごの場所でお使いくだざい。 

また.この装置の通風□をんさがないでください。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり語動作の原因となりまず。 


9。品質 f 呆証について 

本商品の品質管理には最大の!主力をいわしまずボ. 

(1) 万一、本商品の品質不度ポ巧因となり、人命並びにお産にを大の黨響ボ予測される塌合には、本仕祿書記載の特性。数値に 
巧しを巧を持たれ.かつ二重◎臨等の安全が策を組み化んでいただくことを.製造物貴任の観点からお勒めしまず。 

¢2)本商品の品質保証期聞はお買止け曰より1年同とし.本仕痛青に記載された項目とその範囲内とさせていただきまず。 

本商品に弊社の音による瑕疵が日月らかになった攝合には.誠意をもって代替品の指な I またはおな部分の交お.修理を 
本商品の納人塌 F 斤で速わかに斤わせていただきまず。 

但し、なの塌合はこの保 t 正のが象から除かせていただきまず。 

1 ) 本商品の故障やおおから誘発ざれた他の損害の場合。 

2) お買い止げ接の巧あい.保管、運搬（輸送）において、本仕様青記載な外の条件ザ本商品に加わった攝合。 

3) お買い止げ時までに実用化されている技術では予見ずることが不巧能であった現象に起因ずる場合。 

4) 义お、せ震。決水。义お。絲争など弊社に責のない自なあるいは人為的な巧害による場合。 


耳が及説明青.本体貼付つベル等のミ主意青に化った使用状態で保証期間内に故障した攝合には、無料修埋させていただきまず。 

お客様の巧お或巧菁にがわない操作に起因ずる損害および本商品の故障。 f 吳動作などの要因によって通信の機会を 
逸したために生じた損菁については.その音任は負いかねまずのでご了をください。 

な I 正期間内でも次の場合には原則として無料修理が靠外にさせていただきまず。 

(イ）使用上の語りおよび不当な修理や改造によるが障および損傷 

(□) お買上け後の取付場巧の移設 I 輸送.落下などによる故障および損傷 

CA) 乂烫.お震.水害.落雷.その他天烫地変およびを害、短害、ザス害（硫化ザスなど）、異常電旺 I 指定外の 
使用電源 C 電店.周波致）などによる故障および損傷 
(二）保証書の損をボない場合 

(ホ）保 t 正青にお買止げ日、お客様るの記人のない場合-あるいは字句を吾き替えられた場合 


作成曰 
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